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No . 951 ] 


उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग) 
( भारतीय मानक ब्यूरो) ] 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 5 अप्रैल, 2017 
का . आ . 1077 ( अ ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1) के खंड ( ख ) के अनुसरण में भारतीय 
मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
क्रम संख्या । स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष स्थापित तिथि भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द रद्द होने की तिथि 
और शीर्षक 

होने है, अगर है, की संख्या वर्ष 

और शीर्षक 
( 1 ) 

( 4 ) 
आई एस 1893 ( भाग 1) : 2017 संरचनाओं के 30 मार्च 2017 आई एस 1893 ( भाग 1) : | 30 मार्च 2017 
__ भूकम्परोधी डिज़ाइन के मानदंड भाग 1 

2002 संरचनाओं के भूकम्परोधी 
सामान्य पप्रावधान और भवन ( छठा पुनरीक्षण ) 

डिज़ाइन के मानदंड भाग 1 
सामान्य पप्रावधान और भवन 

(पांचवा पुनरीक्षण ) 
आई एस / आई एस ओ 2162- 2 : 1993 30 मार्च 2017 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
तकनिकी उत्पाद प्रलेखन – स्प्रिंग भाग 2 
सिलिंडरीकल हेलिकल कम्प्रेशन स्प्रिंग के डाटा 

का प्रस्तुतीकरण 
आई एस 4357 : 2017/ आई एस ओ 22915- || 30 मार्च 2017 आई एस 4357 : 2004 30 मार्च 2017 
2 : 2008 औधोगिक ट्रक – मस्तूल सहित 

औधोगिक ट्रक – मस्तूल सहित 
काउंटरबैलेंस वाले ट्रक – स्थिरता का स्त्यापन 

काउंटरबैलेंस वाले ट्रक - स्थिरता 
( तीसरा पुनरीक्षण ) 

का स्त्यापन ( दूसरा पुनरीक्षण ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1911 GI/ 2017 


(1 ) 
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30 मार्च 2017 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


5 . 


30 मार्च 2017 


6 


30 मार्च 2017 


आई एस 5062 (भाग 7) : 2017/ आई एस ओ 
5073 : 2013 भूरे कोयले और लिग्नाइट की 
परिक्षण पद्धतियाँ भाग 7 ह्युमिक एसिड ज्ञात 

करना 
आई एस 7001 : 2017/ आई एस ओ 26910- 
1 : 2009 स्प्रिंग – शॉट पिनिंग - सामान्य 

प्रक्रियायें ( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 7525 : 2017/ आई एस ओ 2328 : | 
2011 कांटा-उत्थापन ट्रक - हुक - ऑन टाइप 
कांटे वाली भुजा एवं कांटा भुजा वाहक - 
___ आरोप आयाम ( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस / आई एस ओ 9177 - 1 : 2011 | 
यांत्रिक पेंसिलें भाग 1 वर्गीकरण , आयाम , 
कार्यकारिता अपेक्षाएं और परिक्षण (पहला 

पुनरीक्षण) 
आई एस 14738 : 2017 नम्य मध्यमवर्गी बड़े | 

आधान - विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण ) 


30 मार्च 2017 आई एस 7001 : 1989 इस्पात 

पुर्जो की शार्ट पिनिंग - विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 
30 मार्च 2017 आई एस 7525 : 2003 कांटा 

उत्थापी ट्रकों के लिए कांटा वाहक 

और कांटा आर्म के आरोपण 

आयाम (पहला पुनरीक्षण) 
30 मार्च 2017 | आई एस / आई एस ओ 9177 -1 : | 

1989 यांत्रिक पेंसिलें भाग 1 
वर्गीकरण , आयाम, कार्यकारिता 

अपेक्षाएं और परिक्षण 
30 मार्च 2017 | आई एस 14738 ( भाग 1 से 6) : | 

1999 नम्य मध्यमवर्गी बड़े 

आधान - विशिष्टि 
30 मार्च 2017 

लागू नहीं 


30 मार्च 2017 


30 मार्च 2017 


9. 


लागू नहीं 


30 मार्च 2017 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


11 . 


30 मार्च 2017 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16230 : 2017/ आई ई सी 62124 : 
2004 प्रकाशवोल्टीय ( पी वी ) स्टैंड - एलोन तंत्र 

- डिज़ाइन सत्यापन 
आई एस/ आई एस ओ 16249 : 2013 स्प्रिंग 

प्रतीक 
आई एस 16412 : 2017/ आई एस ओ/ टी एस 
11888 : 2011 नैनोंप्रौधोगिकी – मल्टीवॉल 
कार्बन नैनों टयूबों के अभिलक्षण - 

मेसोसस्कोपिक शैप फैक्टर्स 
आई एस 16413 : 2017/ आई एस ओ/ टी एस 

10867 : 2010 नैनोंप्रौधोगिकी – अवरक्त 
फोटोलुमिनिऔस स्पेक्ट्रोस्कोपी के समीपस्थ के 
प्रयोग से एकल-वॉल कार्बन नैनों टयूबों के 

अभिलक्षण 
आई एस/ आई एस ओ 26909 : 2009 स्प्रिंग - 

शब्दावली 


12 


30 मार्च 2017 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


13. 


30 मार्च 2017 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों : 
नई दिल्ली, कोलकता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर , भोपाल , भुवनेश्वर, कोयंबतूर , गुवाहाटी , 
हैदराबाद , जयपुर, नागपुर , पटना , पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को http:// www.standardsbis.in द्वारा 
इंटरनैट पर खरीदा जा सकता हैं । 

संदर्भ : PUB/3/3/ 2015] 

सी . बी . सिंह , अपर महानिदेशक 
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs) 
(BUREAU OF INDIAN STANDARDS) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 5th April , 2017 


S . O . 1077 ( E ). — In pursuance of clause (b ) of sub - rule ( 1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules , 
1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column. The 
particulars of the standards, if any, which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column . 
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SCHEDULE 


SL 


No. 


No & Year of the Indian Standards 

Established 


Date of 
Establishment 


Date of 
cancellation 


( 3 ) 


(5 ) 
30 March 2017 


30 March 2017 


JU 


( 2 ) 
IS 1893 (Part 1) : 2017 Criteria for 

Earthquake Resistant Design of 
Structures Part 1 General Provisions 

and Buildings ( Sixth Revision ) 


No. & Year of the 
Indian Standards to be 
cancelled , if any 

(4 ) 
| IS 1893 (Part 1 ) : 2002 
Criteria for Earthquake 
Resistant Design of 

Structures Part 1 
General Provisions and 
Buildings ( Fifth 
Revision ) 

NA 


30 March 2017 


NA 


3 . 


30 March 2017 


30 March 2017 


IS /ISO 2162 - 2 : 1993 Technical 
Product Documentation - Springs Part 2 
Presentation of Data for Cylindrical 

Helical Compression Springs 
IS 4357 : 2017 /ISO 22915 -2 : 2008 
Industrial Trucks - Counterbalanced 
Trucks with Mast- Verification of 

Stability ( Third Revision ) 
IS 5062 (Part 7 ) : 2017 /ISO 5073 : 
2013 Methods of Test for Brown Coals 
and Lignite s Part 7 Determination of 

Humic Acids 
IS 7001 : 2017 /ISO 26910 - 1 : 2009 
Springs - Shot Peening - General 
Procedures (Second Revision ) 


IS 4357 : 2004 Methods 
of Stability Testing of 

Fork Lift trucks 
(Second Revision ) 


30 March 2017 


NA 


NA 


30 March 2017 


30 March 2017 


30 March 2017 


30 March 2017 


IS 7525 : 2017/ISO 2328 : 2011 Fork 
Lift Trucks - Hook - on Type Fork Arms 
and Fork Arm Carriages -Mounting 

Dimensions ( Second Revision ) 


IS 7001 : 1989 Shot 

Peening of Steel 
Parts - Specification 

( FirstRevision ) 

IS 7525 : 2003 
Mounting Dimensions 

for Fork Carriers and 
Fork Arms for Fork Lift 
Trucks (First 

Revision ) 
IS /ISO 9177 - 1 : 1989 
Mechanical Pencils 
Part1 Classification , 

Dimensions, 

Performance 
Requirement and 

Testing 


30 March 2017 


30 March 2017 


IS /ISO 9177 - 1 : 2011 Mechanical 

Pencils Part1 Classification , 
Dimensions , Performance Requirement 

and Testing 
(First Revision ) 


8 . 


30 March 2017 


30 March 2017 


IS 14738 : 2017 Flexible Intermediate 
Bulk Containers (FIBCs) - Specification 

( First Revision ) 


IS 14738 (Part 1 to 6 ) : | 

1999 Flexible 
Intermediate Bulk 
Containers ( FIBCs ) 
Specification 

NA 


30 March 2017 


ΝΑ 


IS 16230 : 2017/ IEC 62124 : 2004 
Photovoltaic (PV ) Stand- Alone 

Systems - Design 

Verification 


10 . 


NA 


NA 


30 March 2017 
30 March 2017 


11 . 


NA 


NA 


IS /ISO 16249 : 2013 Springs -Symbols 
IS 16412 : 2017 /ISO / TS 11888 : 2011 
Nanotechnologies - Characterization of 

Multiwall Carbon 
Nanotubes -Mesoscopic 

Shape factors 
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30 March 2017 


NA 


NA 


IS 16413 : 2017 
Nanotechnologies - Characterization of 
Single -Wall Carbon Nanotubes Using 
Near Infrared Photoluminescence 

Spectroscopy 
IS /ISO 26909 : 2009 
Springs - Vocabulary 


30 March 2017 


ΝΑ 


Ι 


NA 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 Bahadur Shah Zafar 
Marg, New Delhi- 110002 ; Regional Offices: Kolkata, Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad , 
Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad , Jaipur, Nagpur, Patna , Pune , Kochi. Online 
purchase of Indian Standards can bemade at http ://www .standardsbis.in 
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